lygmunt Stanisław Siermontowski 


oficyał c. k. Sądu krajowego, 


przeżywszy lat 46, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20-go lutego 1904 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 3 
popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA 


odprawioną zostanie we wtorek dnia 23 b. m. o godzinie wpół do 8 rano w kościele św. Marka. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopórnika 6. Uzcionkami drukarni Źwiązkowej w Krakowi8 


